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                                       DIGITAL    EQUIPMENT    CORPORATION                            
                                                                                                 Doc. No.  EC-QHV3A-TE
                             D E C c h i p   2 1 1 3 0   E V A L U A T I O N   B O A R D         File      EB130PL.TXT
                                                                                                 Eval Bd.  EB130
                                      P A R T S  /  V E N D O R   L I S T                        Date      May 1995
                                                                                                 
         DIGITAL
 ITEM  PART NUMBER         DESCRIPTION                  QTY         REFERENCE DESIGNATORS        VENDORS     VENDORS PART NUMBER
                                                                                                                                    
   1  50-24314-01    PWB,DRILL AND ETCH BOARD            1                                      ----------   -------------------

   2* 10-24051-10      56    PFD  50V   +/- 5% NPO CE    17	C2-C6,C8-C10,C21-C23,C26-C30,	MURATA ERIE  GRM42-6COG560J050AD
								C32				A V X CORP   12065A560JAT2A

   3  10-24051-17     220    PFD  50V   +/- 5% NPO CE    2	C31,C33				MURATA ERIE  GRM42-6COG221J050BL
                                                                                                A V X CORP   12065A221JAT2A

   4  10-24053-01       0.010MFD  50V   +/-20% Z5U CE    1	C16				MURATA ERIE  GRM42-6Z5U103M050BL
                                                                                                A V X CORP   12065E103MATMA

   5  10-24053-34       0.10 MFD  50V   +/-20% Z5U CE   34	C7,C11,C13-C15,C17,C24,C25,	MURATA ERIE  GRM40Z5U104M050BL
							  CONT  C34-C59				A V X CORP   08055E104MATMA

   6  10-34976-29     100    MFD  10V +/-10%  GEN PUR    5	C1,C12,C18-C20			SPRAGUE ELEC 293D107X9010D
												SPRAGUE FRAN 293D107X9010D2

   7*  11-28837-01    SCHOTTKY DIODE,SOT-23,DUAL SERIES   7	D1-D7				HEWLETT PACK QSMS-2831/T31
                                                                                                SIEMENS COMP BAT 68-04

   8  11-29267-01    SCHOTTKY SMD SOT-23, COMMON ANODE  11	D8-D18				HEWLETT PACK HSMS-2823/T31
												SIEMENS COMP BAT 68-06

   9  12-19611-12    PCB HEADER 26PIN(2X13).100CC STR	 1	J1				AMP INC      1-103186-3
												AMPHENOL/SAL 800-583-005

  10  12-36226-01    CONN,D SUB 15POS      90D GOLD P    1	J2				T&B ANSLEY   HDR15RA29CS
                     FEMALE, HIGH DENSITY                                                       HON HAI PREC DV11203-S2

  11  12-41731-01    SKT,IC,PLCC,SOJ,40POS,TIN,SMT       4	E2,E3,E8,E11			AMP INC      3-822265-2
												AMPHENOL EAS G851J4020

  12  13-35791-01    RES SMT,  10.0    1.0 % 0.10 W 1    1	R19				DALE ELECTRO CRCW-0805-10R0-F
                                                                                                YAGEO CORP   RC05 1/10W 1% 10E

  13* 13-35791-34    RES SMT,  22.1    1.0 % 0.10 W 1    2	R4,R25				DALE ELECTRO CRCW-0805-22R1-F
                                                                                                REODERSTEIN  D1222R1FCS

  14  13-35791-85    RES SMT,  75.0    1.0 % 0.10 W 1    11	R5-R11,R15-R18			ASJ PTE LTD  CR21 75.0 1%
                                                                                                DALE ELECTRO CRCW-0805-75R0-F

  15  13-35792-18    RES SMT, 150.0    1.0 % 0.10 W 1    1	R14				DALE ELECTRO CRCW-0805-1500-F
                                                                                                REODERSTEIN  D12150RFCS

  16  13-35792-34    RES SMT, 221.0    1.0 % 0.10 W 1    1	R13				ASJ PTE LTD  CR21 221 1%
                                                                                                DALE ELECTRO CRCW-0805-2210-F

  17  13-35812-30    RES SMT,   2.00 K 1.0 % 0.10 W 1    1	R12				ASJ PTE LTD  CR21 2.00K 1%
												DALE ELECTRO CRCW-0805-2001-F

  18  13-35813-01    RES SMT,  10.0  K 1.0 % 0.10 W 1    4	R1-R3,R23			ASJ PTE LTD  CR21 10.00K 1%
												DALE ELECTRO CRCW-0805-1002-F
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         DIGITAL
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  19  13-35813-34    RES SMT,  22.1  K 1.0 % 0.10 W 1	 4	R20-R22,R24			DALE ELECTRO CRCW-0805-2212-F
												ASJ PTE LTD  CR21 22.1K 1%

  20  16-32996-02    BEAD,FERRITE,60 OHM+/-25%,EMI/RF    2	L1,L2				FRONTIER     4707-01
												TDK TAIWAN   HF50ACB322513-T

  21  18-33643-10    XTAL    14.318MHZ   SMD             1	Y1				SEIKO EPSON  MA-506 14.318M-G 

  22  19-19684-03    SM SOIC,8PIN, 34AK LM385, BM 1.2    1	E10				NATIONAL LM385BM-1.2

  23  19-20441-04    74F245  TRANSCEIVER,BI-DIREC        1	E5				SIGNETICS CO 74F245D
												PHILIPS SEMI 74F245D

  24  21-40847-37    CMOS DRAM 60NS 256KX16 EDO 2CAS     4	E1,E4,E9,E12			MICRON  Semi MT4C16260DJ-6

  25  21-40887-02    CMOS 0.6UM STANDARD CELL ASIC 66    1	E7				DIGITAL 21130 - DC7538B

  26  23-000Z1-03    64KX 8 CMOS FLASH 150NS 32PIN PLCC  1	E6				INTEL  INTEL  N28F512-150

  27  74-47690-01 B  I/O BRACKET,MODULE, 8 PLN           1					AF STAMPING			
      -------------

  28  90-00001-64    STANDOFF,HEXAGON MALE/FEMALE        2					HONG TA SEW
                     4-40 THREAD.								SHING LUO IN

  29  90-06688-00    WASHER,HELICAL  SPLIT    SST        2					HEADS&THREAD
                     .120ID, MAX X .025T							STAR STAINLS

  30  SCREW,SEMS 4-40 PAN HD   .250 XR			 2					CAMCAR
												SHAKEPROOF

  CHANGES - Quantity Reductions, Part Additions, and Acceptable Part Substitions.
  ==============================================================================

 Reductions:
 ===========
 * 2  Quantity Reduced - 15 required - C30 and C32 are not installed per documnent CS_CHNG1.APP

 * 7  Quantity Reduced -  5 required - D1 and D4 are not installed per documnent CS_CHNG1.APP.

 * 13 Quantity Reduced -  1 required - R4 is not installed per documnent CS_CHNG1.APP.

 Additions:  ** NEW PART ADDED -      2 required - R26 and R27 have been added per documnent CS_CHNG1.APP.
 =========   
        DIGITAL
 ITEM  PART NUMBER         DESCRIPTION                  QTY         REFERENCE DESIGNATORS        VENDORS     VENDORS PART NUMBER
                                
       13-35813-18    RES SMT,   K 1.0 % 0.10 W 0805	 2		R26, R27		YAGEO CORP   RC05 1/8W 1% 15K
												DALE ELECTRO CRCW-0805-1502-F
 Substitions:  ** ACCEPTABLE SUBSTITUTIONS -
 ============
 * 24  Substitutes   for  MICRON  Semi MT4C16260DJ-6 
          1) Acceptable Substitute SAMSUNG ELECTRONICS, KM416C254BJ-6

 * 25  Substitutes for DIGITAL 21130, DC7538B:
          1) Acceptable Substitute: DIGITAL 21130 - DC7538C

                                       END OF VENDOR PARTS / VENDOR LIST FOR EB130
